Chevalier de L'Ordre du Mérite 
Camerounais 

Tél : 696555590/676466060 

BP 8166 

DOUALA 


Objet : Mise en demeure(préavis) 


Madame La Cheffe D’Agence ENEO, 


J'ai l'honneur de venir auprès de votre bienveillance solliciter le 
branchement d'une ligne électrique domestique de deux fils pour 6 
compteurs de 10A chacun. 


En effet, les compteurs sollicités devront être en mode prépayés 
accompagnés d’une installation de distribution de dix compteurs environ si 
possible. 


Vous en souhaitant bonne réception, 


Recevez Madame La Cheffe d'’Agence, l'expression de ma très haute 
considération. 


PIE 


-_ Plan de localisation 


Bile François 


